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PORZĄDEK DZIENNY ` 
5-go Zwyczajnego Ogólnego Zebrania 
p.p. Akcjonarjuszów odbyć się mającego w wtorek, dnia 28 maja r. b. o godz. 4-ej popołudniu 
w lokalu Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w Zgierzu na Nowym Rynku. 


1) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej i zatwierdzenie bilansu za 1917 rok, 

2) Wybory jednego członka Zarządu, jednego kandydata i pięciu członków komisji 
rewizyjnej. E 

3) Zatwierdzenie budżetu na rok 1918. % 

4) Zatwierdzenie funduszu do dyspozycji na wydatki nieprzewidziane. 

5) Sprawy bieżące. 


Sprawozdanie Zarządu. 


Szanowni Panowie! 


Rok sprawozdawczy nie przyniósł zmian na lepsze. 

Montaż lokomobili został zupełnie wykończony. Niestety z agregatu tego ze względu 
na wadliwie skonstruowany przez dostawcę napęd nie udało się na razie skorzystać. 

Montaż turbogeneratora został również ukończony. Ze względu jednak na swoją wielką 
wydajność może być uruchomiony tylko w razach nadzwyczajnych. 

Pracowano w ciągu roku sprawozdawczego w prowizorjum w fabryce R. Max i S-ka. 

W bieżącym roku została zarekwirowana i zabrana przez Wydział Surowców Wojennych 
spora część wysokonapięciowych kabli podziemnych. 

Poczynione w początku roku starania przez Zarząd o podwyższenie cen za prąd zostały 
wprawdzie uwieńczone pomyślnym skutkiem, niestety wyższe ceny pozwolono wprowadzić dopiero 
od 1 grudnia 1917 r. tak, że nie wpłynęły one niemal zupełnie na zredukowanie strat, z którymi 
Tow. pracować obecnie musi. 

Praca elektrowni w liczbach przedstawia się w roku sprawozdawczym jak następuje: 


llość Kilowatöw 


Odbiorców . А > : ś 3 a 898 — 
Lamp łukowych . ; қ : 4 A 30 11,5 
Lamp żarowych . = * ۲ 1 . 6574 212,75 
Silników 9 к d С А 42 498,0 
Wytworzono w ciagu roku Ў . 286000 KW. godzin 
Straty w przewodnikach i transiormatorach . 32000 5 
Zużycie pożyteczne А . 254000 x 
Z użytych pożytecznie kw. ga SE na: 
Oświetlenie miasta с ; Я - . ` 67000 5 
۳ prywatne ; + х 3 . 12000 5 
Zakłady przemysłowe ۰ r k ь . 88000 A 
Zapotrzebowanie własne . у 27000 т 


Ze składu Zarządu ustępuje obecnie p. ۰ Hordliczka, który jednak na zasadzie ustawy 
może być ponownie wybrany. 
Pozatem mają być wybrani Kandydat do Zarządu i 5-ciu członków Komisji Rewizyjnej. 


Prezes Zarządu: W. Blüthgen. 
Członkowie Zarządu: W. Gerlicz, 
1. Hordliczka. 


Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
za 1917 rok. 


Komisja sprawdziła wszystkie pozycje przedstawionego jej bilansu za rok 1917 oraz 
odnośnych rachunków strat i zysków z księgami rachunkowemi i stwierdziła, że wszystkie 
wykazane w bilansie i rachunku strat i zysków sumy zgodne są z rzeczonemi księgami. 

Wobec tego, iż kśięgi i dowody znajdują się we wzorowym porządku, Oraz z uwagi, że 
rachunkowość prowadzona jest bez zarzutu, Komisja Rewizyjna wnosi, aby Ogólne Zebranie 
bilans za 1917 rok oraz rachunek strat i zysków zatwierdzić raczyło. | 

Członkowie Komisji Rewizyjne 
St. Długoszewski, 
M. Н. Eiger, 

Ed. Hoffmann, 
St. Lipiński, 
J. Lachmanowicz. 


BILANS 
po dzień 31 grudnia 1917 r. 


za /-my rok operacyjny. 


Stan czynny. 


Nieruchomości i ruchomości: 


PRE: Gs 5 rę 


Bilans po dzień A 


Budynki "19167 w% aw. Mk. 196681.63 
А ТТ 90% е Ho ге JAF 399294147, 
Maszyny 1916 r. Mk. 922029.78 
$ ӘП», 2 IR HE 4. 4 EA 


Sieć przewodników podziemnych ` 


Mk. 174105.35 


(część zarekwirowana) . . e . « , 28204.33 
Sieć przewodników napowietrznych . Mk. 141877.79 
(część zarekwirowana) . ۰ . « . , 6251.94 
Oświetlenie miejskie . Mk. 48213.01 
(część zarekwirowana) .... evi 3780746 
Ruchomości 


Liczniki u abonentów 


Transformatory, silniki i t. p. u abonentów . 


Zaliczki wypłacone na budynki . . 


Materjały do eksploatacji: 
Węgiel . 
Oleje i smary 
Instalacyjne i t. p. 
Zapasowe do maszyn ....... 
Stan Kasy . . Ze 


Wkłady w Bankach: 

T-wo Wzajemnego Kredytu w Zgierzu . 
Bank Handlowy w Łodzi 

Dłużnicy: 
Abonenci (za prąd) 
Instalacje i przyłączenia . 

Różne: 
Wydział Surowców Wojennych, Łódź. 


Zarekwirowane przewodniki podziemne 


Do przeniesienia 


28 204 


Marki i fenigi 


78 408 | 


281 974 


1 465 049 


145 901 


135 625 


40 405 
15 115 


125 462 


2162478 85 


96 40 227 21 
93 859 52 
46 
22 
68 
| 
2380005 94 


Grudnia 1917 roku 


Карна! akcyjny I emisji . 

` e- a 
Wierzyciele ۰ . 
Akcepty własne . 
Kapitał zapasowy 

k amortyzacyjny 
Niepodniesiona dywidenda . 


Kaucje otrzymane: 


W papierach procentowych . . + : 
АЕ e le 


Do przeniesienia 


Stan bierny. 


Marki i fenigi | 


540000 | — 
540000 | — | 1080000 | — 
1013317 | 44 
512805 “| 37 | 
15919 | 22 
100457 | 93 | 
128 | 12 | 
18991 | 82 


7611 | 06° 26602 | 87 | 


2749225 | 95 | 


Stan czynny. 


Marki i fenigi 


Z przeniesienia . . . 125 462 2380 005 94 


Roboty i materjały przy Keier przewo- 
dników podziemnych . . . . MALA, 2 8 
Zarekwirowane przewodniki sieci cór 14059 
Roboty przy zdejmowaniu przewodników napo- 
WIEŃZNYCH و‎ ? Er Kante 370 
Zarekwirowane materjały ze składu Led 3292 
Odsetki i nieuiszczone wpłaty za akcje 11 emisji . . 14 296 
zarząd 9۱2۲ m dE Р (Mk 2547744 
Fritz Swatek . . . . + "o sw 6528961 
M. A. N. w Augsburgu odsetki ke e, 9961228 


Kaucje złożone: 


4°/, renta państwowa (nom. Rb. 3800.—) z odsetkami 
Kaucje otrzymane w papierach procentowych 


Udziały: 


W T-wie Wzajemnego Kredytu w Zgierzu 


Nie wymienione po dzień 31/12 1917 r. akcje A 
T-wa ۱۱ emisji za Ne 4473/4500, 4470, sztuk 29 
po 100 rb. po kursie Mk. 216.— 


Zabezpieczenie hypoteczne na nieruchomościach i موه‎ 
mościach na rzecz Augsburgskiej Fabryki Maszyn 


Przeniesienie strat za 1916 r. . 1 . . . . . 
Strata w 1917 r. 


2758411 


Prezes Zarządu: W. Blüthgen. 


Stan bierny. 


Marki i fenigi 


Z przeniesienia 2749 225 


Rachunki niezamknięte: 


Zarezerwowane w 1912 r. na ew. zakup 5 akcji na- 
BEKO ات را نا‎ uer e 4 +.» 
Zarezerwowane do zapłacenia 1°/, od wpływów na 
rzecz miasta za lata 1913, 1914, 1915 i 1916 
Rbl. 3165.27 po kursie Mk. 216.— za Rb. 100.— 
Zarezerwowane w 1917 r. na pokrycie w 1918 r. ۵ 
od wpływów na rzecz miasta za prąd Mk. 92798.95 


Od różnych wpływów . . . . . . „ 34078.14 
Mk. 126877.09 75 
Nie wymienione jeszcze akcje naszego Towarzystwa 
П emisji IE 
Wierzyciel hypoteczny: 
Augsburgska Fabryka Maszyn . 432 000 
2758411 70 


Członkowie Zarządu: W. Gerlicz, 1. Hordliczka. 


Winien Rachunek zysków 


= 


Marki i fenigi 


Wydatki na eksploatację: 

Wynagrodzenie pracujących i robotników . 69 
Węgiel 92 
Smary 53 
Różne drobne ARTE 58 
Utrzymanie oświetlenia miejskiego 88 
Dzierżawa prowizorjum — 
Utrzymanie maszyn Я 37 

> sieci przewodników مه‎ T i бой: 

ziemnych 40 
Utrzymanie liczników . ; 30 

м budynku, podwórza i Аи 71 

p narzędzi i ruchomości 14 

3 dzierżawa toru kolejowego HBA 116 666 24 


Wydatki ogólne: 


Wynagrodzenie zarządu, administracji wojskowej, ko- 


misji rewizyjnej i dyrekcji 20 
Podatki 39 
Ubezpieczenia 02 
Koszty handlowe 18 

„ sądowe 96 
21 


18 lecznicze { 
Котогпе za lokal Mer 


96 32913 ا ر 
Odsetki wypłacone dostawcom 39951 70‏ 
90 189531 


Prezes Zarządu: W. Blüthgen 


i strat za 1917 rok. | Ma. 


| 189 531 


دصیس 


Członkowie Zarządu: W. Gerlicz, І. ۰ 


Marki i fenigi 
SZ 
Wpływy z eksploatacji: 
Za dostarczoną energję elektryczną dla oświetlenia 
i silników . 
Za oświetlenie miasta 
„ dzierżawę liczników me: % 
„ dzierżawę transformatorów i silników . 
Zysk na materjałach instalacyjnych . 
Za przyłączenia i odbiory 
КОЛЕ ШҰҒА: EEN we 45 
Wpływ należności odpisanych w roku 1912 . 
Zysk na kursie . 150602 -| 08 
Strata 38 929 82 
90 
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GESCHAF TSBERICHT 


Aktien Gesellschaft 
DES ZGIERZER ELEKTRIZITATSWERKES 


DAS SIEBENTE GESCHAFTSJAHR 


1917. 


GD 


TYPO-LITOGRAPHISCHE ANSTALT 
M. NOWICKI & Co., ZGIERZ. 


TAGESORDNUNG 


für die 5-te Ordentliche Generalversammlung 


der Herren Aktionäre, Dienstag, den 28 Mai 1918 um 4 Uhr nachmittags in Zgierz, Neuer-Ring, 


1) 


2) 


3) 
4) 


5) 


im Lokale der Gesellschaft Gegenseitigen Credits. 


Bericht der Verwaltung und der Revisionskomission sowie Bestätigung der Bilanz 
für das Geschäftsjahr 1917. 

Neuwahl eines Mitgliedes der Verwaltung, eines Kandidaten und 5 Mitglieder der 
Revisionskommission. 

Bestätigung des Budgets für das Jahr 1918. 

Bestätigung eines Betrages zur Verfügung der Verwaltung für aussergewöhnliche 
Ausgaben. 

Laufende Angelegenheiten. 


Bericht der Verwaltung. 


Sehr geerte Herren! 


Das verflossene Jahr brachte uns keine Besserung der Geschäfte. 

Die Montage der Lokomobile wurde beendet. Infolge aber eines durch den Lieferanten 
falsch konstuierten Antriebes, war es der Verwaltung einstweilen nicht möglich gewesen von der 
Lokomobile Gebrauch zu machen. 

Die Montage des Turboaggregats wurde gleichfalls beendet; dasselbe kann jedoch infolge 
seiner hohen Leistung, nur als Reserve benutzt werden. 

Gearbeitet wurde wälırend des ganzen Jahres ausschliesslich im Provisorium R. Maks & Co. 

Im Laufe des Geschäftsjahres wurde von der Kriegsrohstoffstelle Warschau, Zweigstelle 
Lodz ein beträchtlicher Teil der unterirdischen Hochspannungskabel requiriert. 

Die von der Verwaltung unternommenen Schritte zur Erhöhung der Strompreise sind 
mit Erfolg gekrönt worden, jedoch durften dieselben erst am 1. Dezember 1917 in Kraft treten, 
so das diese Erhöhung keinen grossen Einfluss auf die Reduzierung der Verluste unter denen 
die Gessellschaft gegenwärtig arbeitet, ausüben konnte. 

Der Betrieb des Wene im Jahre 1917 stellt sich in Zahlen, wie folgt.: 


Anzahl Kilowatt. 


Zahl der Abonnenten . 7 * e 573 — 
Bogenlampen . 4 : А 5 { 30 11,5 
Glühlampen . . ; 5 ; „+ 6514. 21216 
Motoren 5 - $ > š ; 42 498,0 
Es wurde erzeugt . 286000 KW Stunden 
Die Verluste in den Transformatoren und Eet 

tungen ` : ; 32000 : » 
Nutzbar abgegeben wurde demnach А . 254000 А 
Von den nutzbar abgegebenen Kilowatten entfal- 

len auf städtische Beleuchtung ; > 67000 Й 
Auf Privatbeleuchtung : > - қ 12000 1 
Industrielle Anlagen = à 88000 = 
Eigenen Verbrauch а ү р А 27000 > 


Aus der Verwaltung scheidet mit der Generalversammlung Herr Ign. Hordliczka aus, der 
-nach den Satzungen wiedergewählt werden kann. 
Ausserdem sind ein Kandidat fiir die Verwaltung und 5 Mitglieder der Revisionskommis- 
sion zu ۰ 
Vorstand der Verwaltung: W. Blithgen. 
Mitglieder der Verwaltung: W. v. Gerlicz, 
I. Hordliezka. 


Bericht дег Revisionskommission. 


Die Revisionskommission hat alle die ihr vorgelegten Positionen der Bilanz für das 
Jahr 1917, sowie die Gewinn-und-Verlustrechnung mit den Handelsbüchern geprüft und fest- 
gestellt, dass alle in der Bilanz, sowie in der Gewinn-und-Verlustrechnung bezeichneten Summen 
mit den erwähnten Büchern übereinstimmen. 


Infolgedessen, dass die Bücher und Belege sich in musterhafter Ordnung befinden und 
das Rechnungswesen einwandfrei geführt wird, stellt die Revisionskommission der Generalver- 
sammlung anheim, die Bilanz, sowie die Gewinn-und-Verlustrechnung für das Jahr 1917 bestäti- 
gen zu wollen. 


Mitglieder der Revisionskommission 
„St. Diugoszewski 
M. Н. Eiger, 
Ed. Hoffmann, 
St. Lipiński, 
J. Lachmanowicz. 


BILANZ 


und 


Gewinn u. Verlust Rechnung 
per 31. Dezember 7 
7 Geschaftsjahr. 


Aktiva. 


Anlagen: 
Grundstück POO 
Gebäude 1916 ze ым 48 26 Тір, Йе ООба 
` Ым 4 004. TE EE E 
Maschinen 1916. . . . . < . . МК. 922029.78 
= ۸917 ۰ 00 ala 25% ә? (549019559 


Unterirdisches Kabel . . Mk. 174105.35 
(Requirierter Teil) . . . . . . , 28204.33 
Freileitungen . Mk. 141877.79 
(Reguirierter Tell) N «© < w s w os 4 6251.94 
Strassenbeleuchtung . . „ МК, 48213.01 
(Requirierter TEM) «0: = + = + « 3 w. _ 6 
Utensilien . kar MINE a 

Leihweise Abgegeben: 
Elektrizititsmesser . asza GREG жәе Я 
Transformatoren, Motoren etc. 
Anzahlungen auf Bauten 

Materialien: 

Brennstoff (Kohle) . 
Schmier und Putzmaterial 
lnstalationsmaterialien etc, « s « эз. 6 ۵ 
Diverse Reservematerialien . 
Kassa 


Bank-Einlagen: 
Gegenseitige Credit Gesellschaft in Zgierz 
Handelsbank in Lodz . 


Debitoren: 
Abonenten fiir Strom ЕТ” 
Montage, Installationen und Anschliisse 


Verschiedene: 
Kriegsrohstoffstelle, Lodz, 
Requirierte Kabel 


Uebertrag 


Bilanz per 31 


Mark und Pfennig 


| 


78 408 | 


281 974 


1 465 049 


145 901 


135 625 


40 405 
15115 


2162478 


125 462 2380 005 94 


| Dezember 1917 | Pasiva. 


540 000 


Aktienkapital 1 Emission 


2 2 e 540 000 1 080 000 -- 
Kreditoren 1013317 44 
Akzepte 512 805 37 
Reservekapital 15919 | 22 
Amortisationskapital 100 457 93 


Nicht erhobene Dividende 123 12 


Empfangene Kautionen: 


Wertpapiere 
Bar . 


Uebertrag 2749225 | 95 


Aktiva. 


| Mark und Pfennig 


Uebertrag . . . 125462 | 37 2380005 | 94 


Arbeit & Materialien beim Kabel ausgraben . . 2948 | 60 
Requirierte Freileitungen . . . . + o . ore 14059 | 40 
Demontage der Freileitung . . . » . . . . 370 | 01 
Requirierte Materialien vom Lager . . . . 3292 | 81 
Zinsen u. noch nicht eingezahlte Raten auf Akten 
ER EMIERGD mn Sage 2505 2 2% 14296 | 40 
Verwaltung ЛО + + Aa » d w AG 35477.11 
Fritz Swatek . ! . . A 4 = ا‎ 0528901 
M. A. N. in Augsburg йөз 5 4 «аі 99613:28 140 440 300869 | 59 
Hintergelegte Kautionen: 
40/, Reichsrente Rb. 3800.— incl. Zinsen . 07 
Empfangene Kautionen in Wertpapiere . 82 
Beteiligung: 
Bei der Gegenseitigen Credit Gesellschaft in Zgierz — 
Noch nicht eingetauschte Aktien 2-er Emission per 
31/12 1917 Nr. 4473-4500 u. 4470 = 29 Stück 
zu je Rb. 100.— zum Kurse Mk. 216. . . . 6 264 
Auf die Anlagen eingetragene Hypothek der Maschinen- 
fabrik Augsburg Nürnberg, Augsburg . . . . 432 000 
Verlustvortrag vom Jahre 1916 . » . . . . « . 5727 
Меп. Дайте! К Т И. а: 38 929 28 
2758411 70 


Vorstand der Verwaltung: W. Blüthgen. 


E 1 3884 ЫШ ADES Pasiva. 


Mark und а Pienig 


Uebertrag . . . 2 749 225 


Unbeendete Abrechnungen: 


Fiir die in 1912 zum Ankauf von 5 Aktien unserer 
Gesellschaft. zuriickgestellten . . . ; ; 1080 | — 


Rückstellung für die in 1918 für die Jahre 1913, 1914, 
1915 & 1916 zu zahlende 1/9); Stadtabgabe zu- 
sammen Rb. 3165.27 zum Kurse Mk. PE 


в 2 0 4, © 6836 | 98 
Fiir die in 1918 fiir 1917 zu арда 1 D Stadtabgalie і 
von: Stromeinnahmen . . . . Mk. 92798,95 | 
МОЧЕ Бек. وم‎ 3402844 ; 
МК. 126877.09 1268 | 77 9185 
Noch nicht eingetauschte: Aktien Zer Emission . . | 6264 | — 


Hypothekenkreditor: ۱ 
Maschinenfabrik Augsburg- Nürnberg in Augsburg . * | 432000 | — 


2758411 


Mitglieder der Verwaltung: W. Gerlicz, I. Hordliczka. 


95 


75 


Ausgaben Gewinn u. Verlust-Rechnung 


Mark und Pfennig 


Ausgaben für Betrieb: 4 
Gehalter, Lóhne etc. 36110 
Kohle 38 565 
Schmier und Putzmateriał 17529 
Verschiedene Kleinmaterialien . 317 
Unterhaltung der Strassenbeleuchtung 3 884 
Leihgebiihr des Provisoriums . 3888 
Unterhalt der Maschinen . 5080 
= von Kabelnetz & Freilellunges 5316 
=. der Zahler . А 219 
A der Gebäude, Zaun u. d. Hofes. RT 3 760 
Б Werkzeuge u. Utensilien 1591 


Gebiihr d. Anschlussgeleises 116666 | 24 
Verwaltungsausgaben: 
Entschädigung der Verwaltung, Anteilige Kosten der 
Milit. Leit., Entschädigung der Direktion & Revi- 
sionskommission 32.4 14910 
Abgaben und Steuern . . . . . 7329 |. 
Versicherungspramien . 4219 
Handlungsunkosten 4929 
Gerichtskosten . 381 
Aerztliche Behandlung, Medizin б; Verband 691 
Miete des Bürolokales 32913 | 96 


Vergütete Zinsen an Lieferanten etc. 39 951 70 


189531 | 90 


Vorstand der Verwaltung: W. Blüthgen 


per 31. Dezember 1917. Einnahmen. 


Mark und Pfennig 


Einnahmen fiir Betrieb: 


Fiir Beleuchtung und technische Zwecke 

Fiir Stadtbeleuchtung . 

„ Zählermiete SEN ОЗЫ 

„ Miete von Transformatoren & Motoren . 

Gewinn v. Instalationsmaterialien 

Abnahmen und Anschlüsse . 

Verschiedene Einnahmen a ра A 
Eingang auf friiher abgeschriebene Forderungen (1912) 
Kursgewinn 
Verlust . 


150 602 08 
38 929 82 


„AB. 
189 1 90 


— 


Mitglieder der Verwaltung: W. Gerlicz, |. Hordliczka. 
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